7 了 万 COC バ K/P/7 バイ ロッ ルム ・ マ ニュ アル 
(リリ 





「 ザ < コッ ク ピ ッ ト 」 は 航空 機 力学 (空力 後 係数 に よる 航空 機運 動 方 程 式 ) に 基づい た 
実際 の デー タ に よっ て プロ グラ ミン グ さ れ た 本 格 的 リア ル シ ミ ュ レ ーション で す 。 
パン コン を 操作 し な が ら の ラン ディ ング は , パソ コン で ある こと を 忘れ させ あ た か 
も コッ クビ ピッ ト に 座り , “操縦 本 ? を 握っ た 現実 の フラ イト と 錯覚 させ る ほど で す 。 

特徴 
(① い パイロット が 実際 の コッ ク ピ ッ ト に 座っ た 状況 を 設定 し ,。 ヘッ ドア ッ プ ディ スプ 

レイ に 表示 され る 計器 は 実際 の 航空 機 の 精度 に 近づけ まし た 。 
(② 機 体 の 上 昇 ・ 下 降 , 旋回 に 伴い , 実際 の 空港 と 同様 に 対応 する 滑走 路灯 , 揺 ら め 

く 街 の 灯 が , 夜間 飛行 の 究 囲 気 を 盛り 上 げ ま す 。 
③ 落 陸 の 際 求 め ら れる 機体 の 操縦 デー タ (機体 姿勢 角 , 降下 速度 ) は , 実機 同様 に 

極め て 細か く プ ログ ラム され 後 妙 な 操作 が 要求 され ます 。 

















文 プロ グラ ム の 起動 


本 ディ スケ ッ ト を ドラ イブ 1 に セッ ト し , リ 
セッ ト ・ ボ タン を 押し て くだ さい オート ・ ス 
メート し まず す , 

※PC-8801/mkII 以外 の ロー ド 方 法 は 別紙 を 参 


了 照 し て くだ さい 。 

注意 : 本 ゲー ム 実 行 後 は シス テム ・ エ リア が 書き 変わ っ て いま す . ゲー ム 
を 終了 する 場合 は リセ ッ ト ・ ス イッ チ を 押す か 、 電 源 を 一 度 切っ て 他 の シ 
ステ ム デ ィ ス ク で 起動 し て くだ さい . ロー ド , セー ブ が で き ませ ん . 


モー ド 選 定 
起動 後 , 下 の 画面 が 表示 され ます 。 36R 一 真 北 の R 側 


1 . AIRCRAFT SELECTOR [航空 機 の 選択 〕 32L つ 320 西 に 傾い た し 側 | 
使用 する 航空 機 を [1|-|4 の 中 か ら 選 択 し ます 。 施設 の デー タ の 説明 





RUNWAY-HEADING | 消 走 路 方 位 ( 北 を 360' と する ) 








GLIDE-SLOPE 進入 角度 
OUTER-MARKER | 滑走 路 手前 に 設け られ た 外側 
の マー カー (緑色 ) 
航空 機 を 選ん だ 後 , [RETURN | で 下 の 画面 が 表 | OpLEJMAnkER | の マー カー (が 氏 ) 
示さ れ ま す 。 DECISION-HEIGHT | 着陸 する か , や り 直す か 決定 
2 . AIRPORT SELECTOR [空港 と 風 カ レベ ル する 高度 
選択 〕 WIND DATA 
(1) 着 陸 し た い 空 港 を [11-|7| の 中 か ら 選 択 し て く | DIREcTloN 風 向 
だ さき さい 。 SPEED 風 速 








左下 に 表示 され る , [INPUT WIND LEVEL 
は , 風 カ レベ ル を 要求 し て いま す 。 
[1] は 弱 風 で [5 に な る ほど 強風 に な り ま す 。 風 が 
強い と 着陸 が 非常 に 困難 に な る の で , 初心 者 は 
まず [1] を 押し て くだ さい 。[ RETURN | を 押す と 
下 の 画面 が 表示 され ます 。 





RW Y は 滑走 路 の 意味 で , 36R, 32L, 16 等 の 
数 字 は 北 を 36(360') と 設定 し た それ ぞ れ の 方 向 
を 示し , R・ し は 実際 の 空港 の 右 滑走 路 で ある 
か , 左 滑走 路 で ある か を 示し て いま す 。 改め て 航空 機 ・ 空 港 と 風 カ レベ ル を 選択 し 直す 
(2 次 に , その 空港 に 関す る 施設 の デー タ が 表示 さ な ら ば , [1IRETURN| また は |2| 
れ ま す 。 合 わせ て 風 カ レベ ル を 選ん で くだ さい 。 押し て くだ さい 。 注 :X1 版 の み 4 で オペ レー ト 。 














3 . OPERATE 
[3]IRETURN| を 押す と , い よい よ シ ミュ レー シ 
ョ ン が 開始 され ます 。 画 面 に は シミ ュ レ ー シ ョ 
ン 開始 時 の 位置 ・ 高 度 が 表示 され , スタ ー ト し 
ます 。 な お 風向 は 乱数 に よっ て 決定 され ます 。 
| COMPLETE | の 表示 
着陸 に 成功 する と , 自動 的 に 逆 噴射 が か か り 消 
走路 か ら は み 出 さ ず に 停止 すれ ば , 画面 の 右 下 
に COMPLETE が 表示 され シミ ュ レ ーション は 
完了 し まず 。 
〔 評 価 得点 ] 
シミ ュ レ ーション 終了 後 , 今 行なっ た フラ イト 
ッ ス (飛行 経路 ) が 画面 表示 され ます 。 次 の フラ 
イト の 参考 に し て くだ さい 。 フ ライ トバ パス が 終 
っ た 後 , その 評価 と し て 得点 が 出 ま す 。 パ ー フ 
ェクト の 着陸 を すれ ば , 100 点 満点 で す 。 
[HALT| の 表示 
実行 中 に 以下 の 操縦 を 行なう と シミ ュ レ ー シ ョ 
ー ン は , 中 止 さ れ 右 下 に HALT が 表示 され ます 。 
・ 疾 走 し すぎ て 滑走 コー ス 以 外 を 飛行 する 時 
・ 過 激 な 飛行 を し た 時 
[詳し く は 操縦 テク ニッ ク 参 照 ] 


文 操縦 法 


IQ パワー アップ 


エレ ベー タダ ウン 


ェ ル ロン 左 [4| |5| 6 | ェ ル ロン 右 


エレ ベー タ ア ッ プ 


IA| パワ ー ダ ウン 
|Z XX 


ラダ ーー を ラダ ー 有 





文 難 キー の 説明 

同時 に 各 キ ー を 押し な が ら 飛 行 姿 勢 を 修正 する 

こと が で きま す 。 

パワ ー ア ッ プ …1Q ば 一 は 推力 アッ プ ,[A キ 一 は 
推 カ ダウ ン し ます 。 キー を 離す 
と 離し た 時 の 推力 の まま 飛行 し 
ます 。 

84oop 沙 one 機体 の ピッ チ 角 を 変え る 時 に 押 


(昇降 ) し ます 。 [8 キー で 下向き , [| キ 
ー で 上 向き に な り ま す 。 実際 の 
航空 機 の 操縦 程 と 同じ で す 。( 手 
前 で 上 向き , 押し て 下向き ) 

エル ロン ……… 4 [6| キ ー を 押す と その 方 向 に 

(補助 連 ) 機体 は 傾き , 旋回 し ます 。 進行 
方 向 を 左右 に 変更 する 時 に 押し 
て くださ >。 

ラダ ー……… エル ロ ン の 補助 的 役割 を 9 机 

(方 向 能 ) 機 首 の 左右 の 向き を 変え る 時 に 
使い ます 。 


備考 / ノ エレベータ, エル ロン ,。 ラダ ー の キー を 。, 
押し 続け て いる と , 各 明 は その 最大 角 ま で きれ て 
し まい , 従っ て , 小さ な 角度 が 必要 な 時 は , 適当 
に 押し た り 離 し た り し て くだ さい 。 
また 。 エレ ペー タ 。 エル ロン 。 ラダ ー に つい そそ 倒 
キー を 上 離す と 自動 的 に 中 立 位置 まで ゆっ くり と 戻 
る 一 一 モ セルフ ・ ニ ュー トラ ル 機 構 に な っ て いま す 。 








文 航空 機 計器 の 名 称 と 機能 


① 対 気 速度 計 (Indicated Air Speed) 単位 (km/ h ) 
大 気 に 対 する 航空 機 の 速度 を 中 央 の 値 で 示し ま 


す 。 

② 気 圧 高度 計 (Altitude meter) 単位 (m) 
中 央 の 値 が 自分 の 現在 の 高度 で す 。 

③ 磯 気 方 位 計 単位 ( 度 ) 


磁 北 に 対す る 機 首 の 向い て いる 方 位 を 表示 し ま 
す 。( 磯 北 を 367 と し て いま す ) 


(4 昇降 速度 計 単位 (m/S) 
機体 の 上 時 ・ 下 降 の 速度 を 示し ます 。 
⑤ 設 定 速度 偏差 計 1 目盛 (5 m/S) 


適切 な 着陸 進入 速度 に 対す る 速度 の ずれ を 示し 
ます 。F 側 は Fast, S 側 は Slow で す 。 


⑥) ピ ッ チ 角 表 示 計 単位 ( 度 ) 
機体 の ピッ チ 角 を 固定 し た 指針 で 示し ます 。 
⑦ ロ ー ル 角 表 示 計 1 目盛 (10 度 ) 


機体 の ロー ル 角 を 示し ます 。 右 に 動け ば 右 バ ン 
ク , 左 に 動け ば 左 バ ンク で す 。 

@⑧ 設 定 方 位 偏差 計 
滑走 路 の 方 位 (RWY 36R, 34 等 ) と 機 首 方 位 
の ずれ を 表示 し ます 。 

⑨ グ ライ ドス ロー ブ 指 人 針 (GS) 
理想 的 な 進入 高度 と 機体 高度 の 位置 関係 を 示し 
まあ > 





Sn な ス アド スム 
いあ ーー 人 
⑥ 低 す ぎ ー ヌ ) 
約 ?* 











ーー< ⑥ 低 す ぎ 


所 徐 ⑧ GOOD/ 


(A) 高 すぎ 


・ 画 一 ご ー の マー ク の 位置 が 自分 で 


が 自分 の 位置 に 対し て の グラ | 
イド スロ ー プ で す 。 常に の 位 | 
直 に する こと が ベス ト で す 。 








動 細 指示 計 1 目盛 10 度 
各 動 細 が 現在 何 度 動い て いる か を 示し ます 。 
⑪ は ラ ダー,。Q⑬( は エル ロン 。⑩⑬ は エレ ベー タ を 
示し て いま す 。 
(⑳ 決 意 高度 (Decision Height) 表 示 ラ ンプ 
決意 高度 (着陸 する か , ある い は や り 直 し を す 
る か を 決定 する 高度 。 約 60m) 以下 の と き 画 面 
右上 の DH ラン プ が 表示 され ます 。 
〈@ マー カー 通過 ラン プ 
滑走 路 手前 に 設け られ た 指向 性 電波 発信 局 ( マ 
ー カ ー) 上 を 通過 し た こと を 示し ます 。 Q⑩⑮ は ミ 
ドル マー カー⑩⑯ は アウ トマ ー カ ー を 示し ます 。 
⑰ 航 空 機 シ ン ボ ル 
CRT 上 に 固定 され た 基準 マー ク を 表わし ます 。 
《⑱@ 束 度 ベ クト ル シ ン ボル 
航空 機 の 進ん で いる 方 向 を 示し ます 。 
その 他 
〈⑲ 滑 走路 灯 
実際 に 操縦 席 か ら 見 えて いる 清 走路 灯 を 表示 し 
た も の で , 手前 を 流れ る 2 列 の 光 は 進入 灯 で す 。 
@ 街 の 灯 





⑩ ロ ー カ ライ ザ 指 針 
理想 的 な 進入 コー ス ( 消 走路 中 
心 線 の 延長 線上 ) か ら 左 右 の ず 


中 央 の 四 マ ー ク が 自分 の 位置 で 
中 心 線 か ら 相対 的 に どちら に あ 
る か 示し ます 。 










れ を 示し ます 。 (記号 は 下記 の 位置 に いる こと 
を 示す ) 
左 寄 り ⑥ 
GOOD / 
9 滑走 路 の 中 心 線 の 延長 
右 寄 り ⑧ 








文 操縦 テク ニッ ク 

現実 デー タ に 各 航 空 機 の 形状 差 に よる 飛行 を 考 
慮 し 、 さら に 風 や 滑走 路 進 入 角 , 進入 速度 な ど 
の 諸 条 件 を クリ ア し て 機体 の 安定 を 保ち な が ら 最 
適 の 進入 コー ス で “着陸 さき せる” と いう 作業 は 大 
変 難 し い の だ と いう こと を , この シミ ュ レ ー シ ョ 
ン で お わか り い た だ けた と 思い ます 。 そ れ ほ ど 本 
来 の 航空 機 の 着陸 と は 困難 な も の な の で す 。 
そこ で , 今後 安全 な フラ イト を 行ない 着陸 させ 
る だ た だめ の アド バイ ス を 下記 に 示し ます 。 









グラ イド スロ ー プ , ロー カラ イザ に っ た 滑走 

状態 を 保つ こと が 最適 の 進入 コー ス と な る た め , 

各 計 器 を 見 て 慎重 に 降下 させ て くだ さい 。 各 操 能 

は , 小さ く , こまめ に 行なう こと が ポイ ント で す 。 

飛行 中 

@ 計 只 ⑨, ⑪⑩ の 指針 を 中 央 に 保 た せる よう , エレ 
ベー タ |8! [5| エル ロン [4! I@! の それ ぞ れ の キ 
ー を 断続 的 に 押し て 修正 を 繰り 返し ます 。 計 器 
⑤ は , パパ ワー アッ プ [Ql ダウ ン [AI で 中 央 に な る 
よう に 調整 し ます 。 機 首 の 方 向 の ずれ は , ラダ 
|z! IX キー で 直せ ます が , ラダ ー は あま り 使 
用 し な い 飛 行 が ポイ ント で す 。 つ まり , 過度 に 
使用 する と 横 す べり ( 風 見 どり 原理 ) に よっ て 
運動 が 不安 定 に な り ま す 。 

滑走 路上 に タッ チ ダ ウン (着地 ) さ せる に は 

@ 消 走路 上 10m 位 に な っ た ら , エレ ベー タ |[ 記 キー 
で 機 首 を ひき お こし (Pull-up) ます 

@ 降 下 速 度 が 5m/ s 以下 で 降下 する よう 計器 (④ を 
見 な が ら 降下 し て くだ さい 。 降下 速 度 が 速い と 
着地 の 時 車輪 を 折っ て し まい ます 。 

@ 次 に 。 タッ チ ダ ウン させ る 際 , ビッ チ 角 を 一 0' 
ー12"” の 間 に 保つ よう に 計器 ⑥ を 見 な が ら エ レ 
ベー タ |8| [5 記 キ ー を 押し 調整 し て くだ さい 。 同 
時 に , 機体 の ロー ル 角 を 10 以下 に 保つ ょ よ う 計器 
(⑦ を 見 な が ら 水 平 に する こと が 大 切 で す 。 ピ ッ 
チ 角 や ロー ル 角 が 最適 で な いと , 機体 は , 滑走 
路 に 激突 し ます 。 


進入 コー ス の 修正 

① の 位置 か ら コ ー ス を 修正 する に は 右 の エル ロ 

ン [@| キ ー を 押し , ② の よう に 旋回 させ る 。 こ の 
時 高度 も エレ ベー タ 。 パ パワ ー キ ー で 直す 。 次 に 
左 の エル ロン | 邊 キ ー を 押し 機体 を 水平 に も どす 。 
ラダ ー は 旋回 の 時 に , エル ロン の 補助 と し て 使 
う 。③ の 位置 に また ら タ ッ チ ダウ ン ( 着 地 ). 
成功 し た ら , 清 走路 か ら は み 出 さ な い よう に ラ 
ダー を 使っ て コン トロ ー ル し て くだ さい 。 左 の 
エル ロン |4| を 押し 旋回 させ て ④⑬④ の 位置 で 右 の エ ! 
ル ロ ン | で 水平 に も ど し 進 入 コ ー ス に 乗せ る 。 
ラダ ー,。 エレ ベー タ , パワ ー の 各 キ ー を 巧み に 
使う 。 





以下 の 飛行 状態 に な る と シミ ュ レ ー シ ョ ! 
ン は 中 止 で す 。 

(1) ロ ー ル 角 が 土 30' 以上 

(2) ピ ビッチ 角 , ヨー 角 が 土 30' 以 上 

(3 如 角 が 一 10" 以下 か 20' 以上 

(4 策 す べり 角 が 土 20" 以 上 

(5 爆 適 コー ス の 少し 前 で 空港 域 か ら 出 て し まっ た 時 
( 


( 
| 
| 
| 

6 派 行 速度 が 高 すぎ る 場合 


ーーーーーーーーーーーーーーーー 一 一 





文 機体 の 説明 
ダグ ラス DC-8 

ダグ ラス DC-8 は , 航空 輸送 の 大 量化 を 図 
る た だ ため, 従来 の 標準 型 よ り 胴 体 を 11.2m 伸 ば 
し た も の で , 長 胴 型 機 と も 呼ば れ て いま す 。 
ボー イン グ 747 が 出現 する まで は 世界 最大 の 
旅客 機 で し た 。 最近, 国内線 か ら 姿 を 消し 舞 
大 を 国際 線 に 移し て 活躍 し て いま す 。 
ボー イン グ 747 

大量 輸送 時 代 の 幕開け を 告げ た 世界 最大 の 
旅客 , 貨物 輸送 機 ボ ー イ ング 747 。 ジ ャ ン ボ ポ 
ジェ ッ ト の 愛称 で 親しま れ , その 独特 の 風 狐 
は 今や 国内 外 至 る 所 で 見 うけ られ ます 。 機体 
の 種類 は 多く , 客席 数 , 航続 性 能 , 高度 性 能 , 離 
痢 陸 性 能 な どの 研究 も 現在 続け られ て いま す 。 
コン ベア CV-88O0M 

大 型 ジ ェ ッ ト 旅 客 機 の 開発 で ボー イン グ , 
ダグ ラス 社 に 先 を 越 さ きれ た コン ベア 社 が 作っ 
た コン ベア CV-880M。 客席 数 88 一 110 名 の 
中 距離 ジェ ッ ト と し て 就航 し , 後に 性 能 高 上 
し た 990A が 作ら れ , マッ ハ 0.91 の 高速 飛行 
が で きま し た 。 現在 。 880M, 990A の 生産 は 


超 力 作 満 載 メ 
4 々 々 
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支 が ・ コ ッ ク ピ ッ ト 「 (L3/MK5/S1) 
衣 ち ゃ この ファ イヤ ー シ ョ ッ ク (PC-60/ II/66) 














打 切 られ て いま す 。 衣 か らく り 妨 者 屋敷 (FM-7/8) 
ボー イン グ 707-32O 衣 二 欧 の ぶた ちゃ ん ゲー ム (X1/C/D) 
ポー イン グ 707-320 は , 大 西洋 横断 路線 族 ウ ォ ー ル 冬 ウ ォ ー ル (FM-7) 
用 と し て 開発 され 主 要 を 大 型 化 し , 混合 配置 姓 ポ ケッ トマ ン (PC-8801/mkII) 
で 】47 席 , 全 エ コノ ミー で 189 席 を 可能 に し た 衣 マ ルス (PC-9801/E/F) 
旅客 機 で す 。 後 に, 燃料 効率 の 良い ター ボ ポ フ 衣 フ ク ち ゃ ん の 大 晴 険 (X1/C/) 
ァ ン ・ エ ンジ ン 搭 載 の 320B/C 等 に 変わ っ て 文 北海 道 4.000km (FM-7) 
いき 。 現在 , 旧型 機 の 320 は , ほとん ど 残 っ て 放 ク ルル タロス (FM-7) 
いま せん 。 支 ト キオ ・ ボ ポール (L3MK5/S1) 
誠 ミ ント マー ク の 大 冒険 (PC-6001mkII/6601) 

竣 ナ イン ・ ゲ ー ト (FM-7) 

六 チ ュー プ ブラー スペース (FM-7) 






( 支 印 の ゲー ム は 市 販 さ れ て いま す ) 
B5 判 296 頁 定価 2.500 円 (〒300) 
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本 書 の 内 容 お よび ディ スケ ッ ト 等 に 収録 され て いる プロ グラ ム ま た は デー 
タ の 一 部 また は 全部 を 無断 で コピ ー す る こと は 禁止 され て いま す 。 

本 書 の 内 容 お よび プロ グラ ム の 内 容 は , 将来 , 性能 向 上 の た め 予 告 な し に 
変更 する こと が あり ます 。 

本 書 の 内 容 お よび プロ グラ ム に つき まし て は , 万 全 を 期し て 作成 お よび テ 
スト いた し まし た が , カー ご 不審 な 点 や 誤り , 記載 も れ な ど お 気 付き の こと 
が あり まし た ら , ぜひ ご 連絡 くだ さい 。 

な お , 収録 され て いる プロ グラ ム を 使用 し た 結果 の 影響 に つい て は 責任 を 
負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 


ザ ・ コ コックピット パイ ロッ ト ・ マ ニュ アル 共通 版 





by HIROSHI SUZUKI 
〇 1984KOHGAKU-SHA, COMPAC 


* 


プロ グラ ム 原 作 鈴 木 江 
発行 内 コム パッ 。 み 


〒151 東京 都 渋谷 区 代々 木 1-37-1 

ぜん らく ビル 5F 

谷 (03)375-3401 

谷 (03)320-1218( エ ンジ ン ル ー ム ) 受付 時 間 15 : 00 一 18 : 00 


印刷 得 耕 文 社 制作 コム バッ ク 企 画 室 











